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M E T E O R L G ICAL JOURNAL 






for January 1781. 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds, 




-« 






without 


within. 












H. 


M. 












Weather. 






Inches. 


Inch, i: 


Points. 


Str. 


Jan. i 


8 





45>° 


47>° 


29,80 




SW 




, ... , , 

Cloudy. 




2 





46,0 


47,o 


29,7 1 




SW 




Cloudy and rain. 


2 


8 





34,5 


43'5 


29.57 


0,045 


W.by'N 




Fair.- 




2 





40,0 


45>o 


29,61 




NW 




Fine. 


3 


8 





33.5 


3§>o 


29,76 




N by W 




Fair. 




2 





38,0 


39° 


29,88 




N by W 




Fine. 


4 


8 


0. 


28,0 


35.° 


30,01 




NW 




Fair and frofty. 




2 





34>o 


36,0 


3°i°5 




NW 




Cloudy. 


:5 


8 





25*0 


32,0 


30,20 




ssw 




Frofty. 




2 





32,0 


33>° 


3°> 2 3 




SW 




Frofty. 


6 


8 





35»o 


33.5 


30,21 




ssw 




Cloudy. 




2 





4°>° 


3 6 >5 


3 . 2 5 




SW 




Cloudy, 


7 


8 





38,5 


37>o 


30,22 




ssw 




Cloudy, 




2 





46,0 


4C5 


30,10 




Wby S 




Fair. 


8 


8 





4°>5 


A-h5 


3Q.3 1 


0,042 


N by E 




Fair. 




2 





42,5 


4*>5 


3°. 39 




ENE 


2 


Cloudy. 


9 


8 





3 2 .5 


37.5 


3°>54 




NNE 


2 


Fair. 




2 





37.5 


3 8 >5 


3o,55 




NE 


2 


Fine. 


IO 


8 





3 2 .o 


34,o 


3 .52 




Eby N 


2 


Cloudy. 




2 





33.5 


35,o 


3°'5 




EbyN 


2 


Cloudy. 


.21 


8 





3 2 >° 


33.5 


3°.3 8 




Eby N 


3 


Cloudy, 




2 





31,0 


33.5 


30.32- 




NE 


3 


Cloudy. - 


, 12 


8 





3i.5 


3 2 »° 


30,26 




ESE 




Foggy. 




2 





35>o 


35.Q 


30,24 




SE 




Cloudy. 


13 


8 





33'° 


34,o 


30,11 




ENE 




Foggy. 




2 





35'° 


35>° 


30,16 




NE 




Cloudy. 


14 


8 





29,0 


3 2 >° 


3°.°4 




EbvN 




Foggy. 




2 





34,o 


35.° 


29,98 




ENE 




Cloudy. 


J 5 


8 





3°. 5 


33>5 


29,92 




ENE 




Foggy. 




2 





3 6 >° 


35.o 


29,89 




NE - 




Fine. 


16 


8 





3h° 


33.5 


29,89 




ENE 




Foggy. 




2 


o.| 


33-5 


33.5 


29,84 




NE 1 ICloudv, 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 




for January 178-1. 




Time. 


Therm. 


Therm. 


llarom . 


Ilain., 


Winds. 










without 


within. 








Weather, 




H.M. 

8 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


Jan. 1:7 


3 2 >5. 


33.Q 


29,82 




ENE 




Foggy. 




2 





38,°' 


35.o 


29,76 




NE 




Rainy*. 


»8 


8 





, 4©,o - 


37>° 


29,57 


0, 1 90 


Eby N 




Rainy. 




2 





45,° 


39>° 


29,56 




NE 




Cloudy. 


; 19 


8. 


0, 


37,5 


40,0 . 


29,78 


0,221 


NNE 




Fine.. 




2 





41,0, 


4 r ,5 


29,86 




NNE ' 




Fine. 


20 


8, 


a 


3*4.° 


38,0 


3°,°5 




. SE 




Foggy, 




2 


O: 


41,0. 


40;o 


29>99 




tE 




Fine.- 


21 


8 





44,0 


40,0 


29,45 




SW 




Foggy. 




2. 


0. 


4*,5 


42,5 


29,44 




NNE 


1.. 


Rainy.. 


2.2 


8; 





32,o- 


38,0; 


29> 6 5 


0,073 


SE 




Fair. ' 




2 





33-° 


38,0 


29,66 




SE 




Fine*, 


' 23 


8 


0. 


26,0, 


3-2>° 


29 39 




ENE 




Foggy. 




2. 


0. 


32,0 


34,° 


29,37 




SE 




Cloudy witli fnow. 


24 


8 





35,5' 


v 34,o:: 


29,16 




SW 




Rainy. 




2 





41,0 


37,° 


29,04 




SW 




Rainy. 


25 


8 





3'>5 


33,° 


29,32 




NW 




Fair.. 




2 





35,° 


36,0 


29.52 




NW 


1- 


Fine-. 


26 


8; 


G 


35,o 


34-° 


29,09 


o»485. 


SSE 


V 


Rainy. 




2. 


O 


37,° 


38,0 


29, 2 3 




SE 




Cloudy. 


27 


8 


O 


26,5 


32,5-. 


3°>°5 




W.SW 




Fine- 




2 


O 


36,0, 


37*o 


3 , 1 3 




SW 




Fine. 


28: 


8 


O 


46,5. 


37,° 


2 9,93 


0,063; 


SW 


2 


Cloudy., 




2 


O 


5i,5, 


42,0; 


29,94 




SSW 


2 


Cloudy. 


29. 


8, 


Q 


¥?,5, 


43,° 


29,89 




: SSW 


2 


Cloudy.. 




2 


O 


5°>5 


46,0 


29,89 




SW 


2 


Cloudy. 


3.0 


8 


O 


47,° 


47, S 


29,75 


0,229 


SW 


2 


Cloudy. . 




2 


0. 


48,0 


49,0 


29,81 




SW 


3 


Showery. 


31 


.8 


O 


35-5 


43>5 


30,22 




WNW 


1 


fine. 




1 2 ' 


0. 


>45,°> 


44 j P - 


30,22 




. SW 


1.. 


Fine-." 



ME T E- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 
for February 1781. 





lime. 


rhenn 
withou 


I'lierm 

within. 


Bdiom. 


kam. 


Winds. 


Weather. 




H. M. 






Inches 


fnch. 

0,IIO 


Points. 


Sir. 


Feb. 1 


8 


42,0 


43° 


3°>°5 


SSW 




Rainy. 




2 


49,0 


46,0 


30,01 




NW 




Fine. 


2 


8 


4-0,5 


43,0 


30 19 


0,120 


sw 




Foggy. 




2 


46,0 


46,0 


30,12 




NW 




Rainy. 



2 


8 


4r,5 


44,0 


3°-33 




SSW 




Cloudy. 




2 c 


43'° 


46,0 


30.34 




sw 




Cloudy. 


4 


8 


43»° 


46,0 


3°,34 




sw 




Cloudy. 




2 


48,0 


47,0 


3°,°5 




sw 




Fine. 


5 


8 


44,5 


44,0 


29,78 




sw 




Fine. 




2 


5°>° 


49,0 


2 9'75 




sw 




Cloudy. 


6 


8 


46,5 


49,0 


2988 




sw 




Cloudy. 




2 


52>o 


51,0 


29,96 




sw 




Fine. 


7 


8 


48,5 


46,5 


30,03 




wsw 




Fine. 




2 


40,0 


43,° 


29>73 




sw 


2 


Cloudy. 


8 


8 


47,5 


43,5 


29,5' 


o,233 


SSE 


2 


Rainy. 




2 


5 2 ,o 


5o,5 


29^59 




sw 


2 


Fine. 


9 


8 


40,0 


46,0 


29,82 




sw 


1 


Fine. 




2 


52,5 


5°,° 


29,83 




sw 


1 


Cloudy, 


10 


8 


48,0 


49,0 


29,88 




SSW 


3 


Cloudy. 




2 


5°>° 


50,0 


29,74 




sw 


3 


Cloudy. 


1 1 


8 


42,5 


47»o 


29>5 8 


0,081 


sw 


2 


Fine. 




2 


5 1 * 


5°vS 


29 59 




sw 


2 


Fine. 


12 


8 


47,° 


49^0 


28,95 


0,430 


sw 


3 


Cloudy. 




2 


44,0 


46,0 


29,96 




sw 


1 


Cloudy. 


13 


8 


43>° 


45° 


29,3 6 




sw 


2 


Cloudy. 




2 


47,o 


47,5 


29,39 




NW 


2 


Fine. 


H 


8 


39,5 


45° 


2959 


0,150 


wsw 


i 


Cloudy. 




2 


44,5 


44=° 


29,52 




NW 


2 


Fine. 


*5 


8 


35,o 


41,0 


29,98 




NW 


1 


Fine. 




2 


43 5 


44,0 


3°>°5 




sw 


1 


Fine, 


16 


8 


33,° 


37.0 


3 >°9 




WSW 1 


Fine. | 




2 Dj 


44,0 - 


42,0 


30,02 


NW f 1 


Fine. j 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for February- 


1781. 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 








without 


within. 








Weather. 




ff. M. 
8 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


Feb. 17 


3 l >5 


37>5 


30,12 




NW 




Fine. 




2 


42,0 


44,0 


3°>°7 




NW 




Fine. 


18 


8 


3i>° 


3 6 ,° 


3°>°9 




Nby W 




Fair. 




2 


43,5 


4°,5 


3°>°3 




SW 




Cloudy. 


*9 


8 


37>° 


39,o 


29,79 




NW 




Fine. 




2 


43»5 


42,5 


29,81 




NW 




Cloudy. 


ao 


8 


37>o 


39,0 


30,22 




SW 




Cloudy. 




2 


42,5 


4i,5 


3°' 2 3 




NE 




Fine. 


21 


8 


34.° 


38,0 


30,16 




NNE 




Cloudy. 




2 


35,5 


39>5 


3°>°9 




NE 




Rainy. 


22 


8 


33>° 


36,0 


30,12 


0,073 


NNE 




Fine. 




2 


4*»5 


39,° 


3°> l 4 




NNE 




Fine. 


23 


8 


37,5 


37,o 


3°,°3 




NW 




Cloudy. 




2 


43,5 


41,0 


29,89 




NW 




Cloudy. 


24 


8 


4°»5 


42,0 


29,71 


0,131 


SW 




Cloudy. 




2 


49,0 


44,0 


29,71 




SW 




Rainy. 


25 


8 


43»° 


45»o 


29,17 


0,150 


NW 




Fine. 




2 


44,0 


46,5 


29,19 




NW 




Fine. 


26 


8 


,37>o 


41,0 


29,08 




SW 




Cloudy. 




2 


4i,5 


43>o 


29,08 




SW 




Fine. 


27 


8 


39>° 


41,0 


29,26 


0,072 


SW 




Cloudy. 




2 


45,0 


47,o 


29,88 




NW 




Cloudy, 


. 28 


8 


37>5 


4 I >o 


29,79 


0,126 


NW 




Fine. 


_____ 


2 


45 >° 


46,0 


29,97 




NW 




Fine. 



Vol. LXXII. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for March 1781. 





Time. 


Therm 
withou 


» Therm 
t within. 


. Barom 


Rain. 


Winds. 


















Weather. 




H.M. 






Inches 


Inch. 


Points. 


Str. 


Mar. 1 


7 ° 


35.° 


4',5 


3°^ 9 




SW 




Fine. 




2 


47,o 


435 


30,06 




sw 




R ainy. 


2 


7 


41,0 


43>° 


30,26 


0,120 


WSW 




Cloudy. 




2 


5°5 


47 ,° 


30,26 




NW 




Fine. 


3 


7 


48,0 


49,0 


30,26 




SW 




Cloudy. 




2 


55-° 


51,0 


30,26 




WSW 




Cloudy. 


4 


7 


47^° 


5 I ,o 


30,18 




' SW 




Cloudy. 




2 


50,5 


51,5 


30,10 




SW 




Cloudy. 


5 


7 ° 


45,5 


5>,5 


3°, 1 4 




SW 




Cloudy; 




2 


5i>° 


Sh5 


30,22 




NE 




Cloudy. 


6 


7 


37>° 


47,0 


30,36 


0,002 


SW 




Fine. 




2 


52,5 


5*,o 


3o,33 




SW 




Fine. 


7 


7 


35,5 


45,5 


3°> a 5 




SW 




Cloudy; 




2 


5i>° 


49»° 


30,19 




WSW 




Fine. 


8 


7 


37,5 


40,0 


30,11 




ssw 




Rainy. 




2 


48,0 


475 


3°, 1 9 




ssw 




Cloudy. 


9 


7 


43>° 


48,5 


30,22 


0,170 


SW 




Fine. 




2 


55,° 


5°,5 


30,17 




ssw 




Fine. 


10 


7 


44-5 


49,5 


3°,i7 




•WSW 




Fine. 




2 


55° 


52,0 


3°,!7 




NW 




Cloudy.. 


1 1 


7- ° 


38,5 


48,5 


30,19 




• NNE 




Fine. 




2 


5**5 


5°,° 


30,21 




NNE 




Fine. 


12 


7 


32,0 


4?,o 


30,27 




SE 


1 


Cloudy. 




2 


42,0 


46,0 


30,28 




NW 


1 


Cloudy. 


13 


7 


41,0 


44,5 


30,32 




NE 


1 


?ine. 




2 


49,5 


48,0 


30,31 




SE 


T 


fine, 


14 


7 


3 2 ,5 


38,5 


3o,33 




NE 


I 


Cloudy. 




2 


455 


44,0 


3°,33 




ESE 


I 


Tine, 


15 


7 


335 


37,o 


30,44 




NE 


I 


"ine. 




2 Oj 48 .5 


47,0 


3 ,46 




ENE 


I ( Fine. 


16 


7 oj 3 6 >° 


37-5 


3°, 3 9 




ENE 


i ^Cloudy. 




2 0) 46,5 


46,0 


30.34 


1 ENE 1 :Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for March 1781. 






Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 












without 


within. 




























"Weather. 






H. 


M. 






Inches. 


inch. 


Points. 


Str. 




Mar. 1 7 


7 





39.° 


38,5 


30,22 




ESE 




Cloudy, 






2 





5°>5 


48,0 


30,16 




ENE 




"'ine. 




18 


7 





33>° 


4*»5 


3°.°9 




SSE 




Foggy. 






2 





57>o 


47,° 


30,06 




wsw 




b ine. 




19 


7 





39--° 


46. 5 


3°.H 




NW 




ine. 






2 





55>o 


49>° 


3°. 1 4 




WSW 




Fine. 




20 


7 





4 r .5 


44. S 


30,22 




NNW 




3sy- 






2 





6o,o 


Sho 


30,22 




NW 




fine. 




21 


7 





45.0 . 


50,0 


30,18 




Wby S 




Fine. 






2 





57.5 


53.0 


30,16 




WSW 




Fine. 




22 


7 





4i,5 


4 6 >S 


s .^ 




vVSW 




Fine. 






2 





58.0 


53.5 


30,18 




sw 




Fine. 




2 3 


7 





4LS 


46,5 


3o,3 8 




SE 




Fine. 






2 





5 1 ' 


5°>5 


3°. 35 




ENE 




Fine. 




24 


7 





3 6 >° 


42,0 


3°.47 




NW 




Fpggy. 






2 





56,0 


49,0 


30.47 




SE 




Fine. 




25 


7 





38,o 


46.o 


30,46 




NE 




Fine. 






2 





60,5 


5^0 


30.29 




SW 




P"mr. 




26 


7 





39>° 


43.o 


29,91 




WSW 


1 


Fine. 






a 





47,0 


So,S 


30,01 




NE 


2 


Rainy. 




27 


7 





48,S 


43>5 


30,02 




NW 


1 


Fine. 






2 





49,0 


44.o 


29,93 




NW 


2 


Fine. 




28 


7 





34,o 


39.o 


29,88 




NE 


1 


Fine. 






2 





48,0 


45.0 


29,89 




NE 


2 


Fine, 




29 


7 





34>° 


37.o 


29,92 




NE 


2 


Cloudy. 






2 





43.° 


42,0 


29,91 




NE 


2 


Fine. 




30 


7 





35>5 


37>5 


29,91 




NE 


2 


Fine. 






2 





47,0 


42,0 


29,91 




NE 


2 


Fine. 




31 


7 





35. 5 


35.o 


30.°9 




ENE 


1 


Foggy. 






2 





34,0 


43>5 


30,09 




NE 


2 


Cloudy. 





P I) 2 



METE- 



[ 2 9 2 1 



MET E OROLOGICAI JO U R N A, h 
for April 17.8-r. 



, , . 


1 mie 


Therm 
without 


1 herm 
within 


IBarom. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 




H.M 






Inches. 


Fnch. 


Points. 


Str. 


Apr. 1 


7 c 


37>5 


38,0 


29,91 




ESE 


1 


Fine. 




2 c 


37>° 


43>o 


29,81 




EbyS 


:I 


Fine. 


2 


7 


37,° 


.42,0 


29,74 




SW 


I 


Fine. 




2 


53>5 


47>° 


29,83 




ENE 


I 


Pine. 


3 


7 


37,5 


■44.5 


29,98 




NE 


I 


Fine. 




2 


53,5 


52,o 


29,94 




SE 


I 


Fine. 


4 


7 


38,0 


43,o 


29,76 




NE 


;i 


Cloudy. 




2 


43,5 . 


44,0 


29,63 




NE 


1 


Cloudy. 


■5 


7 


40,0 


43,5 


29,34 




SE 


1 


Cloudy. 




2 


5i,o 


48,0 


29,29 




SE 


1 


Cloudy. 


6 


7 


45»° 


48,5 


29,37 




SW 


1 


Cloudy. 




2 


50.5 


49,5 


29,3 8 




SW 


1 


Fine. 


7 


7 


46,0 


49,o 


29,57 




SW 


1 


Fine. 




2 


5 J > 


ShS 


29,51 




SE 


1 


Rainy. 


8 


7 


48,0 


5°>5 


29,53 


0,150 


SW 


2 


Cloudy. 




2 


50,0 


■65,0 


29,68 




SW 


2 


Fine. 


9 


7 


53,° 


54,o 


29,72 


0,200 


SW 


2 


Rainy. 




2 


50,0 


60,0 


29,82 




NW 


2 


Fine. 


10 


7 


54,° 


57,5 


29,74 




SW 


I 


Rainy. 




2 


62,5 


60,0 


29,76 




SW 


2 


Fine. 


11 


7 


49,0 


5i,5 


29,73 


0,140 


SE 


I 


Fine. 




2 


57,° 


56,0 


29,66 




SE 


I 


Cloudy. 


12 


7 


49,° 


54,5 


29,52 




NW 


I 


Cloudy. 




2 


61,5 


58,0 


29,64 




NW 


2 


Cloudy. 


*3 


7 


39>5 


5!,° 


29,96 


0,095 


SSW 


I 


Fine. 




2 


54,o 


53,5 


29,99 




SW 


I 


Fine. 


14 


7 


40,0 


45,o 


29,91 




WSW 


1 


Fine. 




2 


S8,o 


52,5 


29,79 




SW 


I 


Fine. 


J S 


7 


46,0 


47,° 


29,79 




SW 


I 


Fine. 




2 


62,0 


66,5 


29,81 




SW 


I 


7 ine. 


16 


7 


46,0 


49>° 


29,88 




SW 


I 


?ine. 


j 2 


53,° 


58,5 i 


29,86 , 




SSW 


I 


Mne. 


4 
















M E T? E- 



[ 293 ] 







ME TtOftOL O G I CAL JOURNAL 








for April 1781. 






Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds 












without 


within. 










Weather. 




H.M. 






Inches. 


Incli. 


Points. 


Str. 


Apr. 17 


7 





49,0 


53.5 


29,91 




SW 


1 


Fine, 




2 





66,5 


61,0 


29,92 




SSE 


1 


Fine. 


18 


7 





48,0 


53,° 


29,94 




ENE 


1 


Fine. 




2 





65>° 


62,5 


29,91 




ESE 


1 


Fine. 


19 


7 





55,5 


57,5 


29>93 




SSW 


1 


Fine. 




2 





65,0 


62,5 


2.9,99 




WSW 


1 


Fine. 


20 


7 





51,0 


' 67,0 


30,02 


0,065 


SSE 


1 


Cloudy. 




2 





64,0 


64,0 


3°,°9 




W 


1 


Fine. 


21 


7 





55»° 


58,0 


30,18 




SSW 


1 


Rainy. 




2 





64,0 


63,0 


30,16 




SW 


1 


Cloudy. 


22 


7 





55,5 


58,0 


3°,°9 




SSW 


1 


Fine. 




2 





66,0 


64,0 


3°,°5 




SW 


1 


Fine. 


23 


7 





48,0 


52,0 


3°,°7 




SW 


1 


Fine. 




2 





57,° 


57,o 


30,01 




NW . 


1 


Cloudy. 


24 


7 





45>o 


47,° 


30,16 




NNE 


1 


Cloudy. 




2 





Si,o 


55,° 


30,22 




NE 


2 


Cloudy. 


25 


7 





44,5 


50,0 


30,24 




NW 


1 


Fine. 




2 





46,5 


49,0 


3°, 34 




- NW 


1 


Fine. „ 


26 


7 





43>° 


47,o 


3°' 32 




NW 


1 


Fine- 


j 


2 





53,° 


S3>° 


3°' 32 




NW 


2 


Cloudy. 


i 2? 


7 





47,5 


48,5 


4 3° } 28 




■NNE 


1 


Fine. 




2 


•0 


5»><? 


5° 5 5 


30,22 




N by W 


1 


Fine. 


i 28 


7 





42,0 


42,0 


3°>°9 




N.by E 


1 


Fine; 




2 





57>° 


54,5 


29,96 




N by E 


1 


Fine. 


! 2 9 


7 





47.o 


45,5 


29,91 




NNE 


1 


Fine.. 


1 


2 





59>° 


55,5 


29,89 




■ NNE. 


1 


Fine. 


1 3° 


7 





44,0 


46,5 


29,92 




NE 


1 


Cloudy. 


1 


2 





6i,5 


57,o 


29,87 | 


NNE 


1 


Cloudy. 

i , ...... .~-!i 



METE* 



[ 2 94 ] 



METEOROLOGICAL JOURNAL 
for May 1781. 





Fime. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Wind 


s. 










without 


within. 










Weather. 


H. 


M. 






[nches. 


Inch. 


Points. 


Str. 




May 1 


7 





48,0 


52,5 


29,96 


NNW 


1 


Cloudy. 




2 





61,0 


68,5 


29,96 




NE 


1 


Fine. 


2 


7 





46,0 


495 


3°>°5 




SE 


I 


Fine. 




2 





62,0 


59° 


30.°5 




SE 


1 


Fine. 


3 


7 





48>5 


49,0 


30,01 




SE 


1 


Fine. 




2 





54.5 


55>° 


29,98 




ESE 


1 


Rainy. 


4 


7 





46,5 


5°,° 


29.93 


0,059 


NE 


1 


Cloudy. 




2 





53»° 


5 6 >° 


2 9>93 




NE 


I 


Rainy. 


5 


7 





43>5 


46,5 


3°>°4 


0,040 


NE 


1 


Cloudy. 




2 





52,0 


5i,5 


30,06 




NE 


I 


Fine. 


6 


7 





43>° 


44,0 


3°>>7 




ESE 


1 


Fine. 




2 





5 r ,° 


5°>° 


30,16 




ENE 


I 


Cloudy. 


7 


7 





43>5 


44,0 


3°, x 4 




ENE 


I 


Fine. 




2 





52,0 


49>° 


30,12 




SE 


1 


Fine. 


8 


7 


.0 


42,0 


44,0 


29,97 




NE 


1 


Cloudy. 




2 





5 f )° 


49,5 


29,88 




ESE 


1 


Fine. 


9 


7 





43>° 


47,o 


29,72 




NNW 


1 


Fine. 




2 





5 6 .° 


5 r =o 


29,68 




NE 


1 


Fine, 


10 


7 





42,5 


46,0 


29,66 




NE 


I 


Fine. 




2 


.0 


59,0 


5*>° 


29.S 8 




ESE " 


1 


Fine. 


11 


7 





44)5 


49,0 


29,62 


0^,240 


ESE 


I 


Rainy. 




> 





6^0 


67,5 


29,73 




SSW 


I 


Cloudy. 


12 


/ 





5^,5 


55,5 


30,01 




SE 


1 


Fine, 




2 


c 


72,0 


64,0 


30,02 




SE 


1 


Fine 


13 


7 





62,0 


61,0 


29,91 




NW 


1 


Cloudy. 




2 





73. 5 


6 9,S 


29,92 




NW 


1 


Fine. 


14 


7 


c 


56,0 


o3>° 


29,89 


0,041 


ESE 


1 


Cloudy. 




;> 





7 X >5 


68,5 


29,89 




SSE 


I 


Fine. 


J 5 


7 





5 6 o 


5*>5 


2 9.93 




NNW 


1 


Cloudy. 




2 





67,0 


680 


29,96 




NW 


1 


Fine. 


16 


7 





52,0 


54,0 


29,96 




SE 


1 


Cloudy. I 






c 


57,o 1 


61,0 


30,00 




NE 


1 jCloudy. | 



M E T E- 



C 2 95 3 

METEOROLOGICAL JOURNAL 
for May 1781. 



Time. 



H.M. 



May 17 
iB 

l 9 
20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 

27 

28 

29 
3° 
3i 



7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

/ 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 



Therm 
without 



50,0 

5-7>° 
48,5 
57,5 
55>o 
60,5 
57,o 

64,5 
57=o 
69,0 
5°»o 

57<5 
57,o 

49,0 
56,0 

61,0 

5o,5 

48,5 
70,0 

53,° 
72,0 

55>5 
76,0 

60,5 

80,5 

.63,0 

7 8 »°- 



Therni 
within. 



57,° 
59,5 
53^5 
58,0 
56,0 
6o,s 
57>o 
62,0 

57,o 
67,0 
54,o 

58,5 

48,0 

57,o 
49,0 

55>° 
50,0 

58,0 

5 2 ,o 

61,0 

5«,° 

63,0 

5^,5 

63,5 

57 5 
70,0 

65,0 

7 1 ,5 
69,0 

76,0. 



Barom. 



Inches. Inch 



Rain, 



3°,°9 

30,08 

29»95 
29,95 
29,93 
29,93 
29,89 
29,93 
3°,°5 
30,08 

3°,29 
3°,29 
30,35 
30,35 
3°>3 ( > 
30,34 

30,23 

30,22 
30,16 
3P,H 
30,15 
30,15 
30,22 
30,22 
30,26 
30,16 
29,98 
29,96 
30,12 
30,04 , 



0,050 



0,1x4 
0,076 



0,099 



Winds. 



Points; Str 



NE 

NE 
ENE 

NE 

NNW 

ENE 
ENE 

NE 

NE 
Eby N 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

SE 

SW 

SW 

ESE 

ESE 

ESE 
Sby W 

SW 

SW 
ESE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 



Weather. 



Cloudy. 

Cloudy. 

Rainy. 

Rainy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine* 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 



IETE' 



[ M 3 





METEOROLOGICAL JOURNAL 


j 


for June 1781,, 






Time. 


Therm, 
without 


Therm. 

within. 


Barom. 


Rain. 


Wind 


s. 


Weather. 
Fine. 




H.M. 






Inches. 

3°>°4 


Inch. 


Points. 


Str. 
1 


June i 


7 


65,0 


66,0 




NE •. 




2 D 


§3=5 


78,5 


3°=°3 




SW 


I 


Pise. 


2 


7 


67,0 


71,0 


29,98 




sw 


1 


Fine. 




2 


84,0 


78,0 


29,96 




SW 


1 


Fine. 


3 


7 


60,0 


65,0 


29,87 




sw 


1 


Rainy. 




2 


75>o 


74,o 


29,80 




SSW* 


a 


Showery. 


4 


7 


58,5 


67,5 


29,82 


0,169 


WSW 


2 


Cloudy. 




2 


7°.5 


70,0 


29=79 




SW 


2 


Showery. j 


5 


7 


6o,o 


55=° 


29,82 




Sby W 


1 


Fair. j 




2 


75=° 


68,0 


29,69 




SW 


1 


Fine. i 


6 


7 


59=5 


5 6 =° 


29,60 


0,226 


SSE 


i 


Cloudy. 




2 


68,0 


68,5 


29=54 




W byS 


1 


Fine. 


7 


7 


58,5 


65,0 


2 9=55 




SSW 


1 


Cloudy. 




2 


64»S 


.67,0 


29=55 




SW 


1 


Fair. 


8 


7 


53=5 : 


60,0 


29,49 


0,055 


SW 


1 


Rainy. 




2 


60,0 


62,0 


29,42 




SW 


1 


Showery. 


9 


7 


57=° 


60,0 


29,68 




SW 


1 


Fine. 




2 


64,0 


64,0 


29,72 




SW 


1 


Showery. 


IO 


7 


58,5 


59=5 


29,72 


0,064 


EbyN 


1 


Fine. 




2 


60,0 


65,0 


29=79 




SE 


1 


Showery. 


ii 


7 :0 


59,5 


61,0 


29,84 




SSW 


1 


Cloudy. 




2 O 


7°=5 


67,0 


29,79 




SSE 


1 


Cloudy. 


12 


7 


56,0 


63.° 


29,82 


0,057 


NE 


1 


Rainy. 


■ 


2 


67,0 


66,5 


29,78 




NE 


1 


Fine. 


*3 


7 


59=5 


64,0 


29=77 




SE 


1 


Cloudy. 




2 


73=5 


68,5 


29,74 




sse 


1 


Fine. 


14 


7 


63=0 


65,0 


29,71 




SSE 


1 


Cloudy. 




2 


66,0 


67,0 


29,66 




SW 


1 


Fair. 


15 


7 


59=5 


61,0 


29,79 




SSE 


1 


Fine. 




2 


75=o 


68,5 


29,65 




SSE 


1 


Fine. 


16 


7 


61,0 


61,5 


29,78 




SSW 


1 


Fine. 


1 


2 


70,5 


69,0 


29,78 


SSE 


1 


Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 




for June 1781. 




Time. 


Therm. 

without 


Therm. 

within. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 




H.M. 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


June 1 7 


7 


61,5 


65,0 


29,84 




SW 




Fine. 




a 


71,0 


68,5 


29,84 




ssw 




Fair. 


18 


7 


65,5 


66,0 


29,91 




SSE 




Cloudy. 




2 


73>5 


7°>5 


*9>95 




SSE 




Fair. 


*9 


7 


64.5 


67,0 


29,91 


0,019 


ESE 




Rainy. 




2 


75>° 


7M 


29,84 




EbyS 




Show. 


20 


7 


70,0 


7i,5 


29,82 


0,098 


NE 




Fine. 




2 


80,0 


79>5 


29,84 




ESE 




Fine. 


21 


7 ° 


68,0 


7°>5 


29>79 




ESE 




Fine. 




2 


79>° 


76,0 


29,7b 




ESE 




Fair. 


52 


7 


57>5 


69,0 


29,76 




NE 




Cloudy. 




2 


75>° 


73>o 


2 9>74 




NE 




Fine. 


2.3 


7 


57>° 


64,0 


29,82 




NE 




Cloudy. 




2 


62,5 


65,0 


29,83 




NbyE 




Rainy. 


24 


7 


55>° 


60,0 


29,87 




NE 




Cloudy. 




2 


67,0 


66,0 


29> 8 5 




NE 




Fair. 


25 


7 


55.° 


61,0 


29,82 




NE 




Cloudy. 




2 


63*° 


64,0 


29,80 




SSE 




Cloudy. 


26 


7 


59>° 


62,0 


29>93 




NW 




Cloudy. 




2 


70,0 


68,0 


29»97 




NW 




Fine. 


27 


7 


60,0 


60,0 


3°>°5 




NW 




Fine. 




2 


73.° 


70,0 


30>°5 




NW 




Fine. 


28 


7 


6 3>5 


66,5 


3°> r 4 




NW 




Fine. 




2 


74>° 


71,0 


3°> J 9 




NNW 




Fine. 


29 


7 


59=° 


S9>° 


3°>42 




NW 




Fine. 




2 


77><> 


7*>5 


3°>39 




NW 




Fine. 


3° 


7 ° 


66,0 


69,0 


3°>24 




SW 




Fine. 




2 


81,0 


78,0 


3°»24 




WSWj 1 


Fine. 



Vol. LXXII. 
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M E T E R O L O G I C A L J O U R N A L 




for July 1 78 1. 




Time. 


Therm 


Therm 


Barom. 


Rain. 


Winds. 










withou 


within. 








Weather. 




e. 


M. 






Inches, 


tnch. 


Points. 


Str. 


July i 


7 





65,0 


67,0 


3°:°4 




SSE 


1 


Fine, 




2 





85,0 


75.0 


29,90 




SSW 


1 


Fine. 


2 


7 





74,0 


75 


29,69 




SSW 


1 


Fine. 




2 





76,0 


76,0 


29,77 




SSW 


1 


Fine. 


3 


7 





650 


69,0 


29,82 




SSW 


1 


Cloudy. 




2 


c 


74>° 


73° 


29,85 




SSW 


1 


Fine. 


4 


7 





63,0 


65,0 


30,04 




SSW 


1 


Fine* 




2 





7* ,5 


7'>» 


3°>" 




WSW 


2 


Fine. 


5 


7 





61,0 


62,0 


3°>25 




SSE 


1 


Fine.. 




2 





74,5 


7LS 


30,22 




SW 


1 


Fine. 


6 


7 





65,0 


65,0 


30,03 




SE 


1 


Cloudy* 




2 





78,0 


74,5 


29,95 




SE 


1 


Fine. 


1 


7 





62,0 


68,o 


29,81 


0,050 


SE 


i 


Cloudy, 




2 





73>° 


71,0 


29,78 




SE 


1 


Cloudy. 


8 


7 





60,0 


61,0 


29,71 


0,132 


SE 


2 


Cloudy.. 




2 





65.5 


67,5 


29,74 




Sby W 


2 


Rainy. 


9 


7 





60,5 


66,0 


29,92 


0,293 


SW 


I 


Rainy. 


, 


2 





68,5 


68,0 


29,92 




NW 


2 


Cloudy. 


IO 


7 





68,0 


65,0 


29,97 


0,114 


SSW 


I 


Rainy. 




2 





69,0 


67,0 


29,88 




SW 


I 


Cloudy. 


ii 


7 





59>° 


60,5 


29,86 


°j243 


WSW 


I 


Cloudy. 




2 





68,0 


67,5 


29.93 




NW 


1 


Cloudy. 


12 


7 





64,5 


67,0 


3°,°7 




SW 


I 


Cloudy. 




2 





76,5 


71,0 


3 ' 1 3 




SW 


1 


Fine. 


1 3 


7 





67,0 


70,0 


30,16 




SW 


I 


Fine. 




2 





74,5 


7S»° 


30,16 




SW 


2 


Cloudy. 


14 


7 





62,0 


67,0 


30,03 




SW 


I 


Cloudy. 




2 





66,5 


70,0 


30,01 




WSW 


I 


Rainy. 


J 5 


7 





57>o 


66,0 


30,11 




WSW 


1 


Fine. 




2 





68,0 


67,5 


3 ,i3 




Wby S 


I 


Fine. 


16 


7 





S8,S 


64,0 


30,29 




WSW 


I 


Fine, 

Fine. J 




2 


°l 


73,° 


6 9> o 1 30,33 




NW [ 1 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 




for July 1 78 1. 




Time. 


Therm. 


Therm. /Barom. 


Rain. 


Winds. 










without 


within. 








Weather. 




H.M. 
7 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


July 17 


59>° 


S3>5 


3°' 33 




NW 




Fine. 




2 





73P 


69,0 


3°> 2 9 




NW 




Fine. 


18 


7 





62,5 


67,0 


30,26 




SW 




fine. 




2 





73>5 


7°>5 


30,24 




SW 




Fine. 


19 


7 





62,0 


66,0 


3°j34 




NW 




Fine. 




2 





"70,0 


69,0 


3°»35 




NW 




Fine. 


20 


7 





62,0 


65>° 


3 »4i 




NW 




Fine. 




2 





69,0 


68,5 


3°Ai 




NW 




Fine. 


21 


7 





61,0 


64,0 


3o,44 




ESE 




Fine, 




2 





72,0 


70,0 


3°»4i 




NW 




Fine. 


22 


7 





61,0 


(>3>° 


3°>33 




NW 




Fine. 




2 





75>o 


72,0 


30,23 




NW 




Fine. 


23 


7 





62,0 


65,0 


3°, 1 7 




NNW 




Cloudy, 




2 





72,5 . 


7i>o 


3°> l 5 




NW 




Fine. 


24 


7 





64,0 


69,0 


3°,07 




ssw 




Cloudy. 




2 





79,° 


75>° 


30,03 




wsw 




Fine. 


25 


7 





65,0 


70,0 


29,96 




wsw 




Fine. 




2 





77,5 


74>o 


29,93 




ssw 




Fine. 


26 


7 





60,0 


65>o 


29,89 




SW 




Cloudy. 




2 





71,0 


7°>° 


30,01 




SW 




Cloudy. 


27 


7 





59'° 


67,0 


30,06 




NNW- 




Cloudy. 




2 





73,° 


70,0 


30,06 




NNW 




Cloudy. 


28 


/ 





73>° 


67,0 


30,05 




NW 




Fine. 




2 





75,0 


71,0 


30,01 




SW 




Fine. 


29 


7 





66,0 


68,0 


30,01 


0,213 


SW 




Cloudy. 




2 





76,0 


73 5 ° 


30,08 




SW 




Fine. 


3° 


7 





68,0 


71,0 


3<V9 




SW 




Cloudy. 




2 





80,0 


76,0 


3°> l l 




SW 




Fine. 


3 1 


7 





67,0 


70,0 


30,06 




SE 


1 


Fine. 




2 





84,0 


80,0 


3°,o5 




SE 1 


Fine. *. 



CLq 3 
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METEOROl 


. O G I C A 


L JOURNAL 






for Augufl 1781. 




Tii 


ne. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 




■ 






without 


within. 








Weather. 




H. 


M. 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Sir. 
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